======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/eqgrp-auction-file.tar.xz.gpg
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : eqgrp-auction-file.tar.xz.gpg
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 128 MB
File Modification Date/Time     : 2016:07:25 11:49:06-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-rw-r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/eqgrp-auction-file.tar.xz.gpg.sig
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : eqgrp-auction-file.tar.xz.gpg.sig
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 819 bytes
File Modification Date/Time     : 2016:08:01 07:20:00-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-r--r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/eqgrp-free-file.tar.xz.gpg
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : eqgrp-free-file.tar.xz.gpg
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 182 MB
File Modification Date/Time     : 2016:07:25 11:50:52-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:21-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-rw-r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/eqgrp-free-file.tar.xz.gpg.sig
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : eqgrp-free-file.tar.xz.gpg.sig
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 819 bytes
File Modification Date/Time     : 2016:08:01 07:20:06-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-r--r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/public.key.asc
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : public.key.asc
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 3.0 kB
File Modification Date/Time     : 2016:08:01 07:19:52-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-r--r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/sha256sum.txt
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : sha256sum.txt
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 190 bytes
File Modification Date/Time     : 2016:07:25 11:54:06-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-rw-r--
Error                           : Unknown file type
======== /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files/sha256sum.txt.sig
ExifTool Version Number         : 11.11
File Name                       : sha256sum.txt.sig
Directory                       : /Users/rid/Documents/EQGRP-Auction-Files
File Size                       : 819 bytes
File Modification Date/Time     : 2016:08:01 07:20:12-04:00
File Access Date/Time           : 2019:01:22 12:16:23-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2019:01:22 12:10:57-05:00
File Permissions                : rw-r--r--
Error                           : Unknown file type
    7 image files read
